How to use this timetable 


» Use the map to find the stops closest to 
where you will get on and off the bus. 


> Select the schedule (Weekday, 
Saturday, Sunday) for when you will 
travel. Along the top of the schedule, 
find the stop at or nearest the point 
where you will get on the bus. Follow 
that column down to the time you 
want to leave. 


» Use the same method to find the times 
the bus is scheduled to arrive at the 
stop where you will get off the bus. 


» Ifthe bus stop is not listed, use the 
time shown for the bus stop before it 
as the time to wait at the stop. 


» The end-of-the-line or last stop is listed 
in ALL CAPS on the schedule. 


Como Usar este Horario 


» Use este mapa para localizar las 
paradas mas cercanas a donde se 
subira y bajara del autobus. 


» Seleccione el horario (Entre semana, 
sdbado, domingo) de cuando viajara. 
A lo largo de la parte superior del 
horario, localice la parada o el punto 
mas cercano a la parada en la que se 
subira al autobus. Siga esa columna 
hacia abajo hasta la hora en la que 
desee salir. 


> Utilice el mismo método para localizar 
las horas en que el autobus esta 
programado para llegar a la parada en 
donde desea bajarse del autobus. 


> Sila parada del autobus no esta 
listada use la hora que se muestra en 
la parada anterior como la hora de 
espera en la parada. 


> El final de la ruta o la Ultima parada 
del autobus aparece en letras 
MAYUSCULAS en el horario. 


Washington 
Metropolitan Area 
Transit Authority 


A District of Columbia, 
Maryland and Virginia 
Transit Partnership 


English-Espanol Effective 6-25-23 


Hospital Center Line 


metrobus « 


Serves these locations- 
Brinda servicio a estas ubicaciones 


@ Veterans Affairs Medical Center 
@ National Rehabilitation Hospital 
@ Washington Hospital Center 

@ Children’s National Medical Center 
@ Edgewood 

@ Rhode Island Ave station 

@ Brentwood Rd. N.E. 

@ Main Post Office 

@ Trinidad 

@ Government Publishing Office 
@ Union Station 


www.wmata.com 
Information Anytime 202-637-7000 TTY 202-962-2033 
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D8 Effective Sunday, June 25, 2023 
A partir del domingo, 25 de junio de 2023 


Hospital Center Line 


'D) 8 For route and schedule information 


Call 202-637-7000 
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Hospital Center Line 


© Northbound To 
Washington Hospital Center 


Monday thru Friday—be Lunes a viernes 


Massachu- 

setts Ave. 
& Ist St. 
(W) NE 
(Union 
Station) 


Route 
Number 


8th Sts. 
NE 


Ave. NE 
(Trinidad) 


6th Sts. 
NE 


1st St. NW 
& 
roadway to 
National Re- 
habilitation 
Hospital 
ce] 


AM Service — Servicio matutino 


D8 6:00 6:09 6:16 6:27 6:32 6:44 
D8 6:30 6:39 6:47 6:59 7:05 7:18 
D8 7:00 7:10 7:19 7:32 7:40 7:54 
D8 20 oil 7:41 (50) 8:05 8:18 
D8 7:40 7251 8:01 8:16 8:25 8:38 
D8 8:00 8:11 8:21 8:36 8:45 8:58 
D8 8:20 8:31 8:40 8:54 9:01 9:14 
D8 8:40 8:51 9:00 9:14 9:21 9:34 
D8 9:00 9:11 9:20 9:34 9:41 9:54 
Ds 9:20 9:31 9:40 9:54 10:00 10:13 
D8 9:40 9:51 0:00 10:14 0:20 10:33 
D8 10:00 HO 0:20 10:34 0:40 10:53 
D8 10:20 10:31 0:40 10:54 1:00 11:13 
D8 10:40 OEST 1:00 11:14 120) 11118833} 
D8 11:00 VA 1:20 11:34 1:40 11:53 
D8 11:20 11:31 1:40 11:54 200mm 3 
D8 11:40 Vib t 2:00 12:14 2:20 12:33 
D8 12:00 12:11 2:20 12:34 2:40 12:53 
D8 12:20 12331 2:40 12:54 1:00 13 
D8 12:40 12:52 1:01 1:15 1:22 1:32 
D8 1:00 Ei W271 35 1:42 152 
D8 1:20 132 1:41 1:55 2:02 2:12 
D8 1:40 1:52 2202) 2:16 2 2:36 
D8 2:00 2:12 2:22 2:36 2:45 2:56 
D8 2:20 DE) 2:42 2:56 3:05 3:16 
D8 2:40 2153 3:04 S21 333i 3:43 
D8 3:00 Bats 3:24 3:41 Spoil 4:03 
D8 3:20 3:32 3:43 3:58 4:08 4:21 
Ds 3:40 oe 4:03 4:18 4:28 4:4] 
D8 4:00 4:14 4:25 4:40 4:47 5:01 
D8 4:20 4:32 4:43 4:57 5:04 5:16 
D8 4:40 4:52 5:03 5:17 5:24 5:36 
D8 5:00 Beil) 5:23 S37 5:44 5:56 
D8 5:20 5:32 5:43 5:57: 6:04 6:16 
D8 5:40 5:52 6:03 6:17 6:24 6:36 
D8 6:00 6:12 6:23 6:37 6:44 6:56 
D8 6:20 6:32 6:43 6:57 7:04 ANG 
D8 6:40 6:49 6:58 7:10 7:16 7:28 
D8 7:00 209 7:18 7:30 30 7:48 
D8 7:20 7:29 7:38 7:50 7:56 8:08 
D8 7:40 7:49 7:58 8:10 8:16 8:28 
D8 8:00 8:09 8:18 8:30 8:36 8:48 
D8 8:20 8:29 8:38 8:50 8:56 9:08 
D8 8:40 8:49 8:58 9:10 9:16 9:28 
D8 9:00 9:08 9:16 9:26 9:31 9:41 
D8 9:30 9:38 9:46 9:56 10:01 10:11 
Ds 10:00 10:08 10:16 10:26 10:31 10:41 
D8 10:30 10:38 10:46 10:56 11:01 VW 
Ds 11:00 11:08 11:16 HE26 TEST 11:41 
D8 1130 11:38 11:46 11:56 12:01 12:11 
Ds 12:00 12:08 2G 12:26 12:31 12:41 


@ — Buses sign WASHINGTON HOSPITAL CENTER. 


El anuncio del autobtis muestra WASHINGTON HOSPITAL CENTER. 


Effective Sunday, June 25, 2023 
A partir del domingo, 25 de junio de 2023 


B® Southbound To Union Station 


Monday thru Friday—ve Lunes a viernes 


Route 
Number 


1st St. NW 


& 


Edge- 


roadway to wood 

National Re- 

habilitation 6th Sts. 
Hospital NE 


2:01 


Rhode 
Island Ave 


metro 


Montello 
Ave. & 
Mt. Olivet 
Rd. NE 
(Trinidad) 


K 

& 
8th Sts. 

NE 


AM Service — Servicio matutino 


12:10 


12:19 


12:32 


12:39 


Massachu- 
setts Ave. & 
1st St. (W) 
NE 
(UNION 
STATION) 
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D 


Hospital Center Line 


® Northbound To 


Washington Hospital Center 


Massachu- 1st St. NW 
setts Ave. & 
& 1st St. A ... ‘roadwavito 
(W) NE K _ Rhode pee resale 8 
(Union & — Montello sland & __ habilitation 
Route tation) gin sts, Ave. NE AXE th Sts, Hospital 
Number NE Winans iM NE e 
6:00 6:08 6:15 6:25 6:31 6:40 
BE 6:30 6:38 6:45 6:55 7:01 AEN) 
D8 7:00 7:08 7:16 7227 7:34 7:43 
Ds 7:20 JS 7:36 7:47 7:54 8:03 
D8 7:40 7:48 7:56 8:07 8:14 8:23 
D8 8:00 8:08 8:16 8:27 8:34 8:43 
D8 8:20 8:29 8:37 8:50 8:58 9:07 
D8 8:40 8:49 HOA 9:10 9:18 9227 
D8 9:00 9:09 O77 9:30 9:38 9:47 
Ds 9:20 929 9:37 9:50 9:58 10:07 
D8 9:40 9:49 9:57 10:10 10:18 10:27 
D8 10:00 10:09 10:17 10:30 10:38 10:47 
D8 10:20 10:29 10:37 10:50 10:58 11:07 
D8 10:40 10:49 10:57 11:10 isi 2a 
D8 11:00 11:10 11:19 11:33 11:42 11:51 
D8 11:20 E30) 11:39 (eS}3} 12:02 224i 
D8 11:40 11:50 11:59 12:13 A222. 1231 
D8 12:00 12:10 12:19 12:33 12:42 12:51 
D8 12:20 12:30 112339 (ees) 1:02 ilgili 
D8 12:40 12:50 12:59 1:13 1:22 1:31 
D8 1:00 1:10 1:19) 1123333 1:42 i185)i) 
D8 1:20 1:30 1:39 1:53 2:02 211 
D8 1:40 1:50 659) Dej\3} DBD Zi 
D8 2:00 2:10 2:19 2:33 2:42 2:51 
D8 220 2:30 239 Deby} 3:02 Salil 
D8 2:40 2:50 2:59 3:13 3222 3:31 
D8 3:00 3:10 32119 eee 3:42 B25) 
D8 3:20 3:30 3:39 3:53 4:02 4:11 
D8 3:40 eee 359 4:13 4:22 4:31 
D8 4:00 4:10 4:19 4:33 4:42 4:51 
D8 4:20 4:30 4:39 4:53 5:02 Seilil 
D8 4:40 4:50 4:59 53 522 5:31 
D8 5:00 5:10 5:19 Brad 5:38 5:47 
D8 5:20 5:30 5:39 5:51 5:58 6:07 
Ds 5:40 550) 5:59 6:11 6:18 ely 
D8 6:00 6:10 6:19 6:31 6:38 6:47 
D8 6:20 6:30 6:39 6:51 6:58 Le 
D8 6:40 6:50 6:59 EM 7:18 7:27 
D8 7:00 7:08 TENG UEDT 7:34 7:42 
D8 7:20 7:28 7:36 7:47 7:54 8:02 
D8 7:40 7:48 7:56 8:07 8:14 B22) 
D8 8:00 8:08 8:16 8:27 8:34 8:42 
Ds 8:20 8:28 8:36 8:47 8:54 9:02 
D8 8:40 8:48 8:56 9:07 9:14 9:22 
D8 9:00 9:08 9:16 7 9:34 9:42 
D8 9:30 9:38 9:46 9:57 10:04 10:12 
D8 10:01 10:09 10:17 10:28 10:35 10:43 
D8 10:30 10:38 10:46 10:57 11:04 Viei2 
D8 ~ 11:00 11:08 (igi 11:25 esi (i933) 
D8 11:30 11:38 11:45 11:55 12:01 12:09 
D8 12:00 12:08 25) (12ewss iPFSil (12839) 


@ — Buses sign WASHINGTON HOSPITAL CENTER. 


Effective Sunday, June 25, 2023 
A partir del domingo, 25 de junio de 2023 


B® Southbound To Union Station 


Saturday — séabados Saturday — sabados 


1st St. NW Massachu- 
& setts Ave. & 
roadway to Edge- Montello 1st ea 
National Re- 
habilitation si Rhode aa & (UNION 
Route Hospital ¢thsts. ‘'SlandAve pa Ne gthsts, STATION) 
Number @ NE Sian) NE 
6:10 6:16 6:22 6:34 6:39 6:45 
Be 6:45 6:51 657 7:09 7:14 7:20 
D8 715 7:21 727 7:39 7:44 7:50 
D8 E30 7:41 7:47 7:59 8:04 8:10 
D8 7255 8:01 8:07 8:19 8:24 8:30 
D8 8:11 8:18 8:25 8:37 8:43 8:50 
D8 8:31 8:38 8:45 8:57 9:03 9:10 
D8 8:51 8:58 9:05 9:17 923 930 
D8 9:12 9:19 9:26 9:38 9:44 9:51 
D8 9:32 9:39 9:46 9:58 10:04 =10:11 
D8 9:52 9:59 10:06 0:18 10:24 10:31 
D8 10:12 10:19 10:26 0:38 10:44 = 10:51 
D8 10:32 0:39 10:46 0:58 11:04 14:11 
D8 10:52 10:59 11:06 1:18 ieee 11833) 
D8 11:12 1:19 11:26 1:38 11:44 51 
D8 Tiles? 11:39 11:46 1:58 12:04 12:11 
D8 11:48 1:56 12:04 216 12:22 12:30 
D8 12:08 2:16 12:24 2:36 12:42 12:50 
D8 2S 12:36 12:44 2:56 1:02 1:10 
D8 12:48 2:56 1:04 1:16 22 130 
D8 1:08 1:16 1:24 1:36 1:42 1:50) 
D8 1:28 1:36 1:44 1:56 2:02 2:10 
D8 1:48 1:56 2:04 2:16 DED 2:30 
D8 2:08 2:16 2:24 2:36 2:42 2:50 
D8 230) 27 2:44 DE56 3:02 3:10 
D8 2:50 2:57 3:04 3:16 3:22 3:30 
D8 3:10 ae 3:24 S36 3:42 3:50 
D8 3:30 3:37 3:44 3:56 4:02 4:10 
D8 a0 On 4:04 4:16 4:22 4:30 
D8 4:10 4:17 4:24 4:36 4:42 4:50 
D8 4:30 4:37 4 4:56 02 5:10 
D8 4:50 4:57 5:04 5:16 5322 5:30 
D8 5:10 sil 7/ 5:24 Dsob 5:42 5:50 
D8 5:30 5137 5:44 5:56 6:02 6:10 
D8 5:54 6:01 6:07 6:18 6:23 6:30 
D8 6:14 6:21 6:27 6:38 6:43 6:50 
Ds 6:34 6:41 6:47 6:58 7:03 LAO 
D8 6:54 7:01 7:07 7:18 7:23 7:30 
D8 P14 We21 th 7:38 7:43 7250 
D8 7:34 7:41 7:47 7:58 8:03 8:10 
D8 7:54 8:01 8:07 8:18 8:23 8:30 
D8 8:14 8:21 8:27 8:38 8:43 8:50 
D8 8:34 8:41 8:47 8:58 9:03 9:10 
D8 8:56 9:02 9:08 9:19 9:24 9:30 
D8 9:23 9:29 9:35 9:46 9:51 9:57 
D8 9:50 9:56 10:02 10:13 10:18 10:24 
Ds 10:20 10:26 10:32 10:43 10:48 10:54 
D8 10:50 10:56 1102 11:13 11:18 11:24 
D8 11:20 11:26 11:32 11:43 11:48 = 11:54 
D8 11:50 11:56 12:02 12:13 12:18 12:24 


On five Federal holidays, Juneteenth, Columbus Day, Veterans’ Day, Martin Luther King, Jr. Day, and Presidents’ Day, the Saturday schedule will be in effect. 
Metrobus proveerd servicio con horario de sabado durante los cinco dias festivos de Juneteenth, Columbus Day, Veterans Day, Martin Luther King Jr. Day, y 


Presidents’ Day. 
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D Effective Sunday, June 25, 2023 


A partir del domingo, 25 de junio de 2023 
Hospital Center Line 


> Northbound To 
Washington Hospital Center B® Southbound To Union Station 
Sunday — Domingos Sunday — Domingos 
Massachu- Massachu- 
1st St. NW 
setts Ave. ° & bs a Nw setts Ave. 
Sst Sts Mt. Olivet Edge- roadway to roadway to Edge- Montello eolst ot 
(W) NE Rhode ional Re- . (W) NE 
‘ K Rd. & wood _ National Re National = wood Ave. & 
(Union Island habilitati Rhode ‘ (UNION 
Stati & Montello 7 & abilitation Reha- Island A Mt. Olivet STATION 
Route tation) sth sts. Ave. NE ve 6th Sts, Hospital Route bilitation 6th Sts. 'S!MdAve Ra NE sth Sts. ) 
Number MI NE (Trinidad) iM NE td Number Hospital NE (Trinidad) NE 
AM Service — Servicio matutino AM Service — Servicio matutino 
D8 6:30 6:38 6:45 6:55 7:02 7:11 D8 6:15 6:21 6:26 6:36 6:40 6:46 
D8 7:00 7:08 AS es en? 7:41 D8 6:47 6:53 6:58 7:08 Ae, ko 
D8 7:20 7:28 735 7:45 752 8:01 D8 7:07 7:13 7:18 7:28 7:32 7:38 
Ds 7:40 7:48 Pipes! 8:05 8:12 8:21 D8 PAT Teds) TeSKe) 7:48 ese. (90 
D8 8:00 8:08 8:15 8:25 8:32 8:41 D8 7:44 7:50 7:56 8:07 8:12 8:18 
Ds 8:20 8:28 8:35 8:45 8:52 9:01 D8 8:04 8:10 8:16 eel 8:32 8:38 
D8 8:40 8:48 8:55 9:05 OA2 9:21 D8 8:24 8:30 8:36 8:47 8:52 8:58 
D8 9:00 0:09 9:17 9:28 9:36 9:45 D8 8:44 8:50 8:56 9:07 Chile 9:18 
D8 9:20 9:29 9:37 9:48 9:56 10:05 D8 9:04 9:10 9:16 9:27 9:32 9:38 
Ds 9:40 9:49 oy 10:08 10:16 10:25 D8 9:24 9:30 9:36 9:47 O52 eo) 
D8 10:00 10:09 OW? 10:28 0:36 10:45 D8 9:40 9:47 9:54 0:06 0:12 10:18 
Ds 10:20 10:29 O37 10:48 10:56 11:05 D8 0:02 10:09 10:16 0:28 10:34 10:40 
D8 10:40 10:49 0:57 11:08 1:16 11:25 D8 0:20 10:27. = 10:34 0:46 0:52 10:58 
D8 11:00 11:09 lel E23 11:36 11:45 D8 0:42 10:49 10:56 1:08 11:14 11:20 
D8 11:20 11:29 137 11:48 1:56 = 12:05 D8 1:00 11:07. 11:14 1:26 1:32 11:38 
D8 11:40 __—*11:49 (557s) SO 22) D8 120 eer ie 146 ese 
PM Service — Servicio vespertino D8 1:40 11:47. 11:54 2:06 2312 = 12:18 
D8 12:00 12:09 2:17 12:28 2:36 12:45 PM Service — Servicio vespertino 
D& = 12:20 12:29 Dea 12:48 12:56 1:05 D8 2:00 12:07. 12:14 2:26 2:32 12:38 
D& 12:40 12:49 2:57 1:08 1:16 1:25 D8 12:20. 12:27. 12:34 2:46 12:52 12:58 
D8 1:00 1:09 (lez 1:28 1:36 1:45 Ds 2:38 12:45. 12:52 1:05 1:11 1:18 
D8 1:20 1:29 1337 1:48 1:56 2705 D8 2:58 1:05 1:12 1:25 1:31 1:38 
Ds 1:40 V:49 0 1:57 2:08 2:16 2:25 D8 1:18 1:25 1:32 145 1:51 1:58 
D8 2:00 2:09 27 2:28 2:36 2:45 D8 1:38 1:45 1:52 2:05 Dei 2:18 
D8 20) 2:29 MEST 2:48 2:56 S05) D8 1:58 2:05 2:12 2:95 2:31 2:38 
DS 2:40 2:49 2:57 32083216 3:25 Da em a Se 8s 
D8 3:40 3:49 3:57 4:08 ey D8 —s-3:18 3:25 3:32 3:45 3:51 3:58 
i a a a a D8 3:38 = 3:45 3:52 405 44:18 
- 420 _ 2) _457__448 _3_3 10 D8 358 4:05 4:12 425 431 4:38 
Ss Se a D8 4:18 = 4:25 4332, 4:45 4:51 4:58 
“7 mm en me i a D8 438) 49 4:45) 4:52, 5205. 5:11—s5:18 
2 Se) D8 4:58 = 5:05 5:12 5:25 5:31 5:38 
D8 5:43 5:52 6:00 6:11 6:19 6:28 D8 5:18 5:25 5:32 5:45 5:51 5:58 
D8 6:00 6:09 6:17 6:28 6:35 6:43 D8 «5-38 5-45 5-52 6:05. 6:11 6:18 
Ds 6:20 6:29 eave 6:48 6:55 £203 : : : ; , ; 
D8 6:03 6:10 6:16 6:27 6:32 6:38 
D8 6:40 6:49 6:57 7:08 7:15 J3 : : : : : : 
D8 6:23 6:30 6:36 6:47 6:52 6:58 
D8 7:00 09 TAZ 4228 T35 7:43 : 7 7 ; z 7 
D8 6:43 6:50 6:56 7:07 7:12 7:18 
D8 7:23 7231 7:38 7:47 7:53 8:01 : 5 ; . 3 : 
D8 7:03 7:10 7:16 Pay eae. 7:38 
D8 7:40 7:48 TS) 8:04 8:10 8:18 : : : : : 
: : j D8 = 7:23 730 7:36 7:47. 7:52 7:58 
Ds 8:00 8:08 8:15 8:24 830 8:38 : ; ; : ; 
: : : D8 7:43 7:50 7:56 8:07 8:12 8:18 
D8 8:20 8:28 8:35 8:44 8:50 8:58 
: : ; ; ; : D8 —_ 8:03 8:10 8:16 8:27-8:32 8:38 
D8 8:40 8:48 8:55 9:04 9:10 9:18 
: ' . ; : : D8 8:23 8:30 8:36 8:47 8:52 8:58 
D8 9:02 9:10 9317 926 9:32 9:40 
: : : : z z D8 8:43 8:50 8:56 9:07 912 9:18 
D8 9:30 9:38 9:45 9:54 10:00 10:08 
' ' “ : PF : D8 9317 9:24 9:30 9:41 9:46 Uo 
D8 10:00 10:08 10:15 10:24 10:30 10:38 
: E : : : D8 9:47 G53 9:58 10:08 10:13 10:18 
D8 10:30 10:38 10:45 10:54 11:00 11:08 
: : : : : ; D8 = 10:17 10:23 10:28 s (0540s men 0) } 10:48 
D8 ~~ 11:00 11:08 Hes 11:24 (eso jl rlesis} 
z : : ; : : D8 10:47 10:53 10:58 11:08 TH13 11:18 
D8 11:30 11:38 11:45 11:54 12:00 12:08 
D8 12:00 12:07 12:13 12:21 12:27 12:34 D8 eZ ees} i gps) 11:38 11:43 11:48 
; . : : , . D8 11:47 11:53. 11:58 12:08 12:13 12:18 


@ — Buses sign WASHINGTON HOSPITAL CENTER. 
El anuncio del autobtis muestra WASHINGTON HOSPITAL CENTER. 


NOTE: Only northbound buses from Union Station stop at the Veterans Affairs 
Medical Center. Buses will only travel once through the VA Medical Center. 
Passengers wishing to go southbound to Washington Hospital Center should 


get on a northbound bus, which will turn into a southbound bus to Union Page 5 of 5 
Station after a short layover at the 1st Street terminal, and proceed to the 
Washington Hospital Center, and then directly on 1st Street to Michigan Ave. 


